Pengertian Khuuf dan Kaos Kaki 
Khuuf adalah; 

Alas kaki yang terbuat dari kulit 

Kaos kaki maksudnya 

Kain yang digunakan untuk menutupi kaki 


Hukum Mengusap Khuuf dan Kaos Kaki 

Dibolehkan mengusap khuuf dan kaos kaki sebagaiman disebutkan 




